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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1069 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών υδατορέματος 
εντός της ιδιοκτησίας Σεφέρου Χαράλαμπου στη 
θέση «Αλώνι» της Μέσης Συνοικίας Τρικάλων Ν. 

Κορινθίας. 1 

Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης λυμάτων 
του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Δ.Ε.Η.) Μήλου. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 4624 (1) 


Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών υδατορέματος 
εντός της ιδιοκτησίας Σεφέρου Χαράλαμπου στη 
θέση «Αλώνι» της Μέσης Συνοικίας Τρικάλων Ν. Κο¬ 
ρινθίας. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του ν. 3200/1955 
«Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης». 

2. Τις διατάξεις του ν. 2853/16.7.1922 «Περί υδραυλικών 
εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδά- 
των», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες 
του ν.δ. 10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις δια¬ 
τάξεις του π.δ. 18/21.3.1924. 

3. Τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 
3046/304/3.2.1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ¬ 
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
«Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 6 αυτού σχετικά με τη δόμηση κοντά σε 
ρέματα, όπως ισχύει σήμερα» (ΦΕΚ 59Δ'). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/25.4.2002 (Α' 
91) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 ΕΕ 
και 96/61 ΕΕ» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 
αυτού «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων 
για τα υδατορέματα». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 
58'') «Περί καθορισμού ανωτάτων ορίων συντελεστού 
δόμησης κ.λπ.» όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις 
της παρ. 1γ του άρθρου 6 του ν. 2052/1992. 

6. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107''/30.5.1997) 
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«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
Ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις». 

7. Τις οικίες διατάξεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α/ 
13.6.1997) «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και 
οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις». 

8. Τις οικίες διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/1999) 
«Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δι¬ 
ατάξεις». 

9. Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 19664/20.12.2001 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

10. Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1592/14.2.2002 απόφαση 
του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

11. Το από 10.5.2006 τοπογραφικό και υψομετρικό διά¬ 
γραμμα κλίμακας 1:200 καθορισμού των οριογραμμών υδα¬ 
τορέματος εντός της ιδιοκτησίας Σεφέρου Χαράλαμπου 
στη θέση «/\λώνι» της Μέσης Συνοικίας Τρικάλων του Νο¬ 
μού Κορινθίας., όπως συντάχθηκε από το Διπλ. Αγρονόμο 
Τοπογράφο Μηχανικό Χάρτσια Δημήτριο, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε στις 21.11.2006 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας. 

12. Την υπ’ αριθμ. 7249/28.11.2006 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Κορινθίας με την οποία καθορίζονται οι οριογραμμές 
του υδατορέματος εντός της ιδιοκτησίας Σεφέρου Χα¬ 
ράλαμπου στη θέση «Αλώνι» της Μέσης Συνοικίας Τρι¬ 
κάλων του Νομού Κορινθίας, σύμφωνα με το αμέσως 
πιο πάνω αναφερόμενο τοπογραφικό και υψομετρικό 
διάγραμμα, αποφασίζουμε: 

Την επικύρωση των οριογραμμών του υδατορέματος 
εντός της ιδιοκτησίας Σεφέρου Χαράλαμπου στη θέση 
«Αλώνι» της Μέσης Συνοικίας Τρικάλων του Νομού Κο¬ 
ρινθίας, άπως αυτές καθορίζονται με τα σημεία 1-24 
(αριστερά) έως (δεξιά) στο από 10.5.2006 τοπο- 
γραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:200, το 
οποίο συντάχθηκε από το Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο 
Μηχανικό Χάρτσια Δημήτριο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
στις 21.11.2006 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας. 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό 
και υψομετρικό διάγραμμα καθορισμού των οριογραμμών 
να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Τρίπολη, 1 Δεκεμβρίου 2006 

Η Γ ενική Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθμ. Οίκ. 546 (2) 

Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης λυμάτων του 
Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας (Δ.Ε.Η.) Μήλου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τον α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων». 

2. Το V. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως 
και όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 532/1970». 

3. Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης» (ΦΕΚ Α' 21/2.2.1996) άρθρο μόνο. 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και λει¬ 
τουργίας της Ν.Α. Κυκλάδων. 

5. Την υπ’ αριθμ. Ε1 β/221/1965 υγειονομική διάταξη 
«Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων 
καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής». 

6. Τη μελέτη διάθεσης αποβλήτων του Αυτάνομου 
Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας (Δ.Ε.Η.) Μήλου. 

7. Την υπ’ αριθμ. οικ.516/25.10.2006 απόφαση τσυ Νο¬ 
μάρχη Κυκλάδων συγκράτησης επιτρσπής γνωμσδά- 
τησης για τον καθορισμά αποδέκτη και τους ειδικούς 
άρους διάθεσης λυμάτων τσυ Αυτάνομου Σταθμού Πα¬ 
ραγωγής Ενέργειας (Δ.Ε.Η.) Μήλου. 

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 530/30.10.2006 πρόσκληση μελών 
επιτροπής προκειμένου να μεταβούν και να εξετάσουν 
τις προτεινόμενες θέσεις. 

9. Το απά 3.11.2006 υπογεγραμμένο από τα μέλη Πρα¬ 
κτικό της Επιτροπής, αποφασίζουμε: 

Καθορίζεται σαν αποδέκτης των αποβλήτων του Αυ¬ 
τόνομου Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Δ.Ε.Η.) Μήλου, η θαλάσσια περιοχή «Κάναβα» έμπρο¬ 
σθεν της Μονάδας. Όσον αφορά τον τράπο διάχυσης 
τσυ νερού η επιτροπή έθεσε τους εξής όρους: α) θα 
πρέπει να κατασκευαστεί προστατευτικό στηθαίο, β) 
να διαμορφωθεί κατάλληλα (π.χ. σύνθεση απά μεγάλες 
πέτρες) η έξοδος του αγωγού με σκοπά να μειωθεί η 
ταχύτητα εξόδου του νερού και να αποφευχθεί η αλ¬ 
λοίωση της παραλίας. 

Η ανωτέρα τάξη χρήσης της παραπάνω περιοχής ορί¬ 
ζεται στο άρθρο 4 παρ. 2.1 της (5) σχετικής υγειονομικής 
διάταξης «Υδατα δί αλιείαν εδωδίμων οστρακόδερμων 
και πάσαν ετέρα χρήση» Τα χαρακτηριστικά των επε¬ 
ξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο σημείο εκβολής 
πρέπει να είναι τα εξής: 

α) Άνευ ετέρων επιπλεάντων ή καθιζάνοτων στερεών, 
ελαίων, ή εναποθέσεως ιλύος προερχομένων εκ λυμά¬ 
των ή βιομηχανικών απαβλήτων. 

β) Διαλελυμένα αξυγάνο τουλάχιστον 5.0 πιρ/Ι. 

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχρω- 
σμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλληλα 
για τις προβλεπόμενες χρήσεις. 

δ) Άνευ λυμάτων μη υποστάντων αποτελεσματική 
χλωρίωση. 

ε) Μέση τιμή του πιθανάτατου αριθμού κολοβακτη¬ 


ριοειδών επί εκάστης αντιπροσωπευτικής σειράς δειγ¬ 
μάτων στην περιοχή αλιείας, μικράτερη των 70 ανά 
100 πιΙ. 

στ) ΡΗ = 6,5 - 8,5. 
ζ) Ακρυλαμίδιο έως 0,10 ηηρ/Ι. 
η) Αντιμόνιο έως 5,0 πιρ/Ι. 
θ) Αρσενικό έως 10 πιρ/Ι. 
ι) Βενζόλιο έως έως 1,0 πιρ/Ι. 
ια) Βενζο-α-πυρένιο έως 0,010 πιρ/Ι. 
ιβ) Βόριο έως 1,0 πιρ/Ι. 
ιγ) Βρωμικά έως 10 πιρ/Ι. 
ιδ) Κάδμιο έως 5 πιρ/Ι. 
ιε) Χρώμιο έως 50 πιρ/Ι. 
ιστ) Χαλκάς έως 2,0 πιρ/Ι. 
ιζ) Κυανιούχα έως 50 πιρ/Ι. 
ιη) 1,2 - διχλωαιθάνιο έως 3,0 πιρ/Ι. 
ιθ) Επιχλωρυδρίνη έως 0,10 πιρ/Ι. 
κ) Φθοριαύχα έως 1,5 πιρ/Ι. 
κα) Μάλυβδος έως 10 πιρ/Ι. 
κβ) Υδράργυρος έως 1,0 πιρ/Ι. 
κγ) Νικέλιο έως 20 πιρ/Ι. 
κδ) Νιτρικά έως 50 πιρ/Ι. 
κε) Νιτρώδη 0,50 πιρ/Ι. 
κστ) Παρασιτοκτόνο έως 0,10 πιρ/Ι. 
κζ) Σύνολο παρασιτοκτόνων έως 0,50 πιρ/Ι. 
κη) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 
0,10 πΐ 9 /Ι. 

κθ) Σελήνιο έως 10 πιρ/Ι. 

λ) Τετραχλωροαιθένιο και Τριχωραιθένιο έως 10 πιρ/Ι. 

λα) Ολικά τριαλογονορεθάνια έως 100 πΐ 9 /Ι. 

λβ) Βινυλοχλωρίδιο έως 0,50 ηη 9 /Ι. 

λγ) Αργίλιο έως 200 ηηρ/Ι. 

λδ) Αμμώνιο έως 0,50 πιρ/Ι. 

λε) Χλωριούχα έως 250 πιρ/Ι- 

λστ) Σίδηρος 200 πιρ/Ι 

λζ) Μαγγάνιο έως 50 πιρ/Ι. 

λη) Νάτριο έως 200 πιρ/Ι. 

λθ) Τρίτιο έως 100 όθοςυβΓθΙ/Ι 

Υ1 Υ? Υ3 

^ ^ ^ < 3 ΣΙ = Αδ’ Σ2 = Ρό’ Σ3 = Τί και 

Υ1, 2, 3 = υπάρχουσες συγκεντρώσεις 
Οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο των 
εγκαταστάσεων είναι τσ Τμήμα Υγείας της Διεύθυν¬ 
σης Υγείας Πρόνοιας Ν.Α. Κυκλάδων, το Τμήμα Υγείας 
Επαρχείου Μήλου και η ΤΥΔΚ Κυκλάδων. 

Ο Αυτόναμος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας (Δ.ΕΗ.) Μήλου οφείλει να επιτρέπει την είσοδο των 
εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών για τον έλεγχο 
αποδόσεως των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει 
κατά τα δυνατά το έργο τους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μήλος, 6 Νοεμβρίου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ 
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